-= LAGERLISTE R7511 - Stad 
allelecirpir ER tadtverkauf ab 10 Uhr 


RÖHREN — HALBLEITER — ZUBEHÖR 


1 BERLIN 61 STRESEMANNSTR. 9 (HERVIS-HOCHHAUS) è 
SAMMELRUF: (030) 251 10 17 TELEX: 0185775 


Rundfunk- und Fernsehröhren 
@ Kartonverpacki ® 1.Wahl @ sechs Monate Garantie ® 


AZ 11 3,75 ECC 88 4,— EL 41 5,20 PCC 84 3,15 PL 500 = PL 
’ , , u 504 
AZ 4 3,60 ECC 808 5,45 EL 84 "215 PCC 85 2,85 | PL50%4 *5,95 
; CC 88 *3,90 PL 505 = PL 509 
ne en EL 90 35 | PCC189 "4.60 PL 508 +7,75 
DF 97 3,95 | ECF83 “3,75 | EL soo ET PCF 80 200 1 nen: u 
DK 96 3,95 ECF 802 5,95 F PC * PL 519 17,50 
, ; EL 503 39,50 F 82 2,95 * 
DL 96 3,25 37, PCF 86 «1.60 ze PjE802 8,70 
DY 51 2.95 | ECH42 s0 Era al | EERE wo i EENS al 
DY 80 2,95 ECH 81 2,50 | EL509—gLs19 > | PCF201 *5,95 PY 81 = PY 83 
DY 86 = DY 802 ECH 2 „3,50 EL 519 *15 25 PCF 801 5,60 PY 82 2,55 
DY 802 *2,95 ECH 8 3,— | ELU80 15.30 ES 802 3,85 PY 83 „2,95 
E90 CC 495 | ECL80 en Bi Pi PY 500 ae 
ECL 82 *2,95 4,50 PCH 200 *4,10 PY 800 2.70 
EAA 91 = EB 91 ECL 84 3,20 En A A rt H 2 
ECL 85 = ECL 805 ; i UCH 81 hys 
EABC 80 *2,90 ECL86 +3,50 EM 84 2,70 PCL 82 2,85 
EAF 42 4,70 | ECL80S 4.25 EM 87 4,10 | PCL84 *3,40 il 3,15 
EAF 801 3,10 | ECLL800 19.50 | EMM803 12,10 | PCL85 = PCL 805 LEL a 
| 6 *3,50 UL 41 
EB 91 1,70 EF 41 5,40 EY 86 2,90 PCL 200 *5,75 UŁ 84 2 
EBC 41 4,40 EF42 „6:3 | EY500 +7,50 PCL 805 *3,95 UY 82 2.50 
EBC 81 5,95 EF 80 2,50 e , 
Boa 393 EF83 +75 EZ &0 > PD 500 15,95 UY 85 2,10 
, Ea “2/95 EZ 81 105 PD 510 16,95 UY 89 = UY 85 
EBR ay An EF 86 *3,10 EZ 90 2,25 PF 83 +4,50 
‚ EF 89 “2,55 ; PF 86 *4,95 
EC 86 4,70 EF 93 1,95 GY 501 +8,25 : 
ee 
ECC 81 “2,45 | EH90 L- | PC8 *4 KO — PLS 395 | ; 
ECC 82 *250 oT ccm *4 55 PL 82 295 | ap f a 5 ee 
ECC 83 2,50 EL 11E 10,50 | PC92 *2,65 PL 83 3,10 | ‚95 
ECC 85 +2,70 EL 12 12,95 PC 93 9,75 PL 84 270 | 35D5 4,95 
ECC 86 8,80 EL 34 *7,20 | PC 900 +3,35 PL 95 3,95 150C2 3,35 


* Bei diesen Typen halten wir z. Z, für Spezialwünsche auch Röhren höherer Preiskafegorien bereit. 


Und hier: Besonders interessante SPEZIALARTIKEL aus unserem großen Sortiment 


ANTENNEN- BAUTEIL-LAGER | ELEKTRO-LAGER LAUTSPRECHER- | TONBAND- 
LAGER LEKTRON-Bau- |  Alarm-Sirenen u.GERATELAGER | LAGER 
Antennen-Rotore steine Drehzahlregler | SA konyepen für Profi-Bänder 
Ton-ZF-Adapter für Leitsilber Glasfaserleitung E ASM IE Video-Bänder 
4,5, 5,5, 6,5 MHz Normquarze Sensor Schalter Oszilloskope \  VCR-Cassetten 
Motor- Autoantennen Funksprech-Quarze Fensterlüfter Se udeniis f ! Geräusch-Cassetten 
Gemeinschaftsant.- Tantal-Elkos Leuchtziffer-Uhren ERBE H Endlosbänder 
Anschlu- Kabel Ebai Uhrwerk Aiamaa Ultraschall-Wandler Endisekassetten 
an a: Spannungs- Lichtschienen ayiorgejn Alu-Leerspulen 
dio anae pangan Konstanthalter 7 | Megaphone l- Tonkänte 
auf Bestellung s di Schwarzlicht Se ahere onband-Pesen 
Autoant.-Verstärker T e T Lichtschranken E Saphir-Nadeln 
11m-Funkantennen an a inen camm ug halt à Diamant-Nadeln 

ing- PS Tue chmalform- RÖHREN- und Magnet-Systeme 
camur Amene (alle Sorten) Leuchtstoffröhren- HALBLEITER- | 

Telefon-Zubehör fassungen LAGER SELBST- 
DRAHT-LAGER Lichior phe Daule Zeitschalter Kapazitäts-Dioden BEDIENUNG 
Steuerleitungen baute FACH- FET’s, Uhren-IC's Viele interessante 
(bis 20 Adern) UR RB aae LITERATUR Timer und besonders preis- 
Mehrfarb-Flachkabel Fotopos.-beschichtete Regelmäßig: Komparatoren günstige Artikel und 
Spezial-Koaxkabel Platten Funk-Schau, ELO, Opto-Elektronik Sonderposten aus 
50 Ohm Ladegeräte Elektronik, Elektor, Leuchtdioden allen Bereichen der 
Erdkabel Netzteile Die Schaltung Leuchtziffern Elektronik. 
EA S NE 00 
p R z ik- 19,80 

Dioden -Vergleichstabelle 6,80 Dioden-Datentabelle 7,95 Opto-Elektronik-Handbuch i 
a a Y eróleichstobtilė 8,30  Transistoren-Datentabelje 7,95 Transistoren-Vergleichs-Handbuch a 
Röhren-Taschen-Tabelle 19,80  IC-Datentabelle (Linear) 19,80 IC-Vergleichs-Handbuch i 
e ee E, 


Lieferbedingungen (slehe auch Hinwelse und Lieforbedingungen auf der rückselto unserer Kassenbelege) 
F - ätten unter gleichzeitiger Garantie- 

Alle Pral rstehen slch einschl, Mehrwertsteuer rein netto Kasse ab Berlin. ennachlässe für Fachhändler und -Warkstä 

eb osung "Bel Abnahme von 20 Röhren oder Halbleltern 10 %/, — ob 20 Stück ATE 20 9%, Versandlleferungen nur FASERN Be en ne tur ge 

DM 25,-). Lieferung erfolgt ab Lager. Zwischenverkauf, Prelsänderungen und |ırlümer vorbehalten. Jede Haftung y olges h en, st ardeta ta au 

schlossen. Garantleunterlagen und Kaufrechnung während der Garantlozeit bitte aufbewahren und bel evtl. Beanstandungen vorlegen. 

wegen Ihrer praktlsch unbegrenzten Lebensdauer kein Garantleersatzverfahren wle bei Röhren. En 

Unsere Kundendienst- und Reklamatlonsabteilung (geöffnet Mo.—Fr, 10—17 Uhr) ist bei technischen Schwierigkeiten oder Umtauachwünschen gerne behilllich. 
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EPIT E OF 
PIE EE 


Ş n S v l 
Halbleiter (nur gestempelte Originaltypen weltbekannter Hersteller) 
nn EG 


Dioden 


AA 116 
AA 132 
AA 134 
AA 135 
AA 137 
BA 103 
BA 127 
BA 177 
BAY 17 
BAY 18 
BAY 19 
BAY 67 
BAY 88 


BB 104 
BB 105 
BB 109 
BB 113 
BY 127 
BY 167 
BY 251 
OA 95 


1 N 4007 
1N 4148 


Zenerdioden 


400 mW 

5,6V 10, 
RR 1:7 
30,0 V 


0v 
0y 


10 Wati 
68 V 12,0 


Y 
V 
V 
V 
Referenzdioden 


1,4 V 600 mW 
3,3 V 400 mW 


Triggerdioden 


ER 900 
32 z4V 1A 


Transistoren 


AC 126 
AC 127 

AC 127 K 

AC 127/132 P 
AC 151 

AC 152 

AC 153K 
AC 153 P 

AC 187 K 
AC 187/188 P 
AC 188 K 


AD 133 

AD 150 

AD 150 P 
AD 161 

AD 161/162 P 
AD 162 


AF 106 
AF 109 
AF 200 
AF 239 
AF 2395S 
AF 367 


AL 102 
AL 102 P 
AL 103 
AL 103 P 


AU 106 
AUY 22 


BC 107 
BC 141 
BC 141/161 P 
BC 147 
BC 161 
BC 174 
BC 177 
BC 178 
BC 179 
BC 182 
BC 183 
BC 237 
BC 238 
BC 239 
BC 327 
BC 327/337 P 
BC 337 
BC 414 
BC 416 
BC 516 
BC 517 
BC 547 
BC 549 
BC 557 
BC 559 


BCY 58 
BCY 59 
BCY 78 


BD 106 

BD 106 P 

BD 135 

BD 135 P 

BD 135/136 P 
BD 136 

BD 139 

BD 139/140 P 
BD 140 

BD 177 

BD 178 

BD 241 

BD 241 P 

BD 241/242 P 
BD 242 

BD 242 P 

BF 167 

BF 173 

BF 179 

BF 194 

BF 195 

BF 199 

BF 224 

BF 245 

BF 247 

BF 258 

BF 457 

BF 458 

BF 459 


BSX 45 
BSY 73 


BU 108 
BU 111 
BU 208 


E 300 


MIE 340 
MJE 2955 
MJE 2955/3055 P 
MJE 3055 


MU 10 


3055 
3055 P 


40361 
40361 /40362 P 
40362. 


P = Paar 
K = m. Kühlklotz 


! (120 mV/25 uA) 
| Opio-Koppler 


Thyristoren 


Triacs 
3,0 A 


400 V 

{mit Diac) | 
200V 40A | 
400V 45A 
(mit Diac) 

400V 60 A 
400 V 10,0 A 
400 V 35,0 A 


Leuchtdioden (LED) 


2 mm rot 

3 mm rot, gelb, grün 
3 mm klar 

4 mm Infrarot 

5 mm rot, gelb, grün 
5 mm klar 
8-fach-Zeile (rotl.) 


7-Segment (LED) 
Anzeigen 


8 mm, rot 
8 mm, gelb 
12 mm, rot 
15 mm, rot 


7-Segment 
Anzeigeröhren 


5 mm, grün 
8 mm, grün 
8-fach-Zeile 5,8 mm 
5-fach-Zeile 12,5 mm 


| Fotowiderstünde 


LDR 03 
LDR 07 
Fotoilrunsistoren 


TPS 603/z 2 
TIL 78 (Infrarot) 


Foioelemente 
BP 100 | 


EL 12 (IL-74) 


* Das Preisniveau auf 
dem Halbleitersektor 
unterliegt z. Zt. einer 
so häufigen Verände- 
rung (meist nach 
unten), daß eine über 
längere Zeit gültige 
Preisliste u. U. einen 
unzutreffenden Ein- 
druck vermitteln 
könnte. Wir verkaufen 
daher zu Tagespreisen, 
um Einkaufsvorteile 
unseren Kunden sofort 
weitergeben zu 
können. Wir bitten um 
Ihr Verständnis hier- 


für. 


Wenn... 

gesuchte Typen nicht 
aufgeführt sind, finden 
Sie in unseren Daten- 
und Vergleichstabellen 
(siehe Seite 1) entspr. 
Austauschtypen. 


Integrierte 
Schaltungen 


CA 3046 
Universalschaltung 


CA 3080 
NF-Vorverstärker 


CA 3094 AT 
Op.-Verst., Leist.-End. 
CT 7004 

Uhren-IC, Weck., Kal. 
ICL 8038 

Sinus, Rechteck, 
Dreieck-Gen. 

LM 309 K 

Sp.-Stab. 5 V/1,0 A 
LM 3909 

Oszillator 


MC 1307 P 
FM-MPX-Stereo-Dem. 


MC 1310 P 
PLL Stereodecoder 


MM 5314 N 
Uhren-IC 


NE 555 

Zeitgeber 

S-042 P 

Mischsif. bis 200 MHz 


STK 020 
Hybrid-Verst. 17 W 


STK 025 
Hybrid-Verst. 35 W 


STK 035 
Hybrid-Verst. 50 W 


TAA 300 

1 W-Verstärker 
TAA 550 
Referenz-(Stab.) Elem. 
TAA 630 S 
Synchr.-Dem. f. PAL 
TAA 775 
Leist.-Oszill. 


TAA 970 
Mikr.-Vorverst. 


TBA 120 
FM-ZF-Verst. u. Dem. 
TBA 1208 

dto, m. int. Z-Dio. u. 
Trans. 

TBA 325 B 

Sp.-Stab. 12V 750 mA 
TBA 440 N 
Video-ZF-Baust. npn 
TBA 480 
ZF/NF-Verst. u. Dem. 
TBA 510 
PAL-Farbart-Kombin. 


TBA 520 
Synchr.-Dem. f. PAL 


TBA 540 
Ref.-Schaltg. f. PAL 


TBA 800 

5 W-Verstärker 
TBA 810 

7 W-NF-Verstärker 
TCA 730 
Lautst./Balance-Einst. 
TCA 740 
Höhen/Tiefen-Einst. 
TCA 871 

5 Trans. Array 


UAA 170 
Anst. f. LED-Zeilen 


Preise auf Änfrage* 


703 
HF-ZF-Verstärker 


723 
Spann.-Regler 2— 32 V 


741 
int. Frequenz-Komp, 


4000 
2x NOR, je 3 Eing. vu. 
Inverter 


4001 (ähni. 7402) 
4x NOR, je 2 Eing. 


4002 
2x NOR, je 4 Eing. 


4007 
2x Kompl!.-Paar 


4011 (ähn!. 7400) 
4x NAND, je 2Eing. 


4012 {ähni. 7420) 
2x NAND, je 4Eing. 


4913 (ähnl. 7474) 
2x RS Flip-Flop 


4017 
10er Dek., Zahl., Teil. 


4023 (ähnl. 7410) 
3x NAND, je 3 Eing. 


4025 
3x NOR, je 3 Eing. 


4026 

Zähl., 7 Segm.-Ausg. 
4027 (ahnl. 7473) 
2xJ-K-M/SL-Flip Flop 
4030 

4x excl./OR 


4042 
á x Speicher-Flip Flop 


7400 
4x NAND, je 2 Eing. 


7410 
3x NAND, je 3 Eing. 


7413 

2x Schmitt-Trigger, 
je 4 Eing. 

7440 

2x Leist.-NAND, 

je 4 Eing. 

7447 

BCD zu 7 Segm.-Dec. 


7460 
2x Expand., je 4 Eing. 


7472 

J—- K-M/SL-Flip/Flop 
7490 

Dezimalzähler 


7492 
12er-Teiler 


7493 
4-Bit-Binärzähler 
7495 
4-Bit-re/li-Schiebereg. 


74121 
Monostab, Multivibr. 


74132 
4x NAND, Schmitt- 
Trigger, je 2 Eing. 


74141 
Nixie-Decod. u, Treib. 


eng] 


